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20/1 1/2007  Sah  akşamı,  İlçemize  bağlı  Destek  Kasabasında  elektrik  trafosmda  ortaya 
çıkan  arızayı  gidermek  için  Elektrik  direğine  çıkan  25  yaşındaki  Ercan  GÖRMEZ  ,  havanın 
aşırı  yağmurlu  olması  sebebiyle  ,  elektrik  akımına  tutularak  olay  yerinde  hayatını  kaybetti. 

Henüz  3  aylık  evli  olan  merhum'un  cenazesi  öğle  namazına  müteakiben  ilçemiz  Doğu 
Mahallesi  kabristanlığına  defnedildi. 

Merhuma  Allah'tan  rahmet  ,eş,  dost  ve  akrabalarına  başsağlığı  dileriz. 
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